Ughdarras lonadail: Siorrachd Dhùn Bhreatainn an lar 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 


0 1 2 3 is còrr iomlan 
1971 21,254 11,551 1,428 161 34,393 
1981 20,384 12,694 2,137 306 35,521 
1991 20,506 14,047 3,468 556 38,577 





